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3 TASSO- 
TYPER I 
TIDENS STIL 


PEJSKAMIN 23 


N.… Tegnet af arkitekt 
Bennet Windinge M.A.A. 
Højde 84 cm — opv. 50 m? 


KAMIN 16 


Tegnet af arkitekt 
Kay Boeck-Hansen M.A.A. 
Højde 115 cm — opv. 120 m? 


OVN 131. 


Tegnet af arkitekt 
Kay Boeck-Hansen M.A.A. 
Højde 119 cm — opv. 110 må 


At smagfuld, stilren elegance 
og enkelhed også kan præge 
kaminer og ovne viser disse TASSO-modeller 

til fulde... 

Skabt i samarbejde mellem arkitekt og teknikere er de 

tilpasset tidens krav om skønhed i linier, 

hensigtsmæssig konstruktion og stor varmeevne 

med små brændselsudgifter. 


Der kan tilsluttes radiatorer og varmtvandsbeholder 
til TASSO-kaminer. 


Sadse— vinterens wanrme 
"s H. RASMUSSEN & CO. 


Frederiksgades Jernstøberi og Maskinfabrik 


TLF. ODENSE 59 


KITEKTEN 


kriftfor arkitektur og dekorativ kunst 
før: Arkitekt Jens Mollerup (ansv. efter 
eloven). 
;af redaktionsudvalget: Arkitekt Willy 
jen. 
tonsudvalg: Arkitekterne Hans Henning 
sen, Henning Meyer, Viggo Møller- 
fn, Erik Nilsson og Johan Pedersen. 
åtten udsendes i to udgaver, dels et 
jelt ugehæfte hver fredag og dels 12 
ir. månedshæfter årligt. 
fementsprisen for begge hæfter tilsammen 
(5,00 kr. pr. kvartal, ugehæftet alene 
| kr., månedshæftet alene 9,00 kr. 
gspris: Ugehæftet 1,00 kr., måneds- 
get 3,00 kr. 
Aceredaktør: Bertel Barnholdt. 
ce- og abonnementsekspedition: Bredgade 
København K, Minerva 1290%. 
Ndionssekretærer: Ruth Stilling (tekst), 
(en Andersen (annoncer). 
fttonens adresse: Bredgade 66, København 


iMinerva 1290, 


| 
i NEDSHÆPFTE 10, 1954 
(HOLD: 


Interiør med PERSPEKTIVA vindue 
fra rækkehusbebyggelsen Søholm 


7255 
fralsygehus i Frederiksborg amt. Tilkendt 
Hniets mindre guldmedaille 1954. Af 
ekt M.A.A. Jørn Nielsen. 


Arkitekt M.A.A. Arne Jacobsen 


É& Ark. mdhft. årg. 56, 1954, S. 145. 


725-5 
Talsygehus i Frederiksborg amt. Tilkendt 
lemiets mindre guldmedaille 1954. Af 
€kt M.A.A. Jørgen Vesterholt. 


Ark. mdhft. årg. 56, 1954, S. 151. 


bratkort og annonceindex 


atkortene vedrørende de gengivne projekter Å |: S P In R SQ P E K dR I VÅ 


te hæfte findes på annonceside 26. 


ncørfortegnelsen er anført på annonce- VESTERBROGADE 18 
Hk og 28. KØBENHAVN V 


(KITEKTENS FORLAG 


rade 66, Kbh, K. Minerva 1290%. Fg. forlagsleder: 
ahlmann Olsen, (sekretær i forlagets bestyrelse). 


- kontrolleret 
varme 
er billig varme 


-den tænkende kakkelovn. 


er den elegante, rationelle kakkel- 
ovn for moderne hjem. Enhver kan 
passe den med legende lethed, 
og termostaten holder brændsels- 
forbrugetnedepå detmindstmulige. 


Termostat-regulering .... 


Stil håndtaget på 
den temperatur De 
ønsker - så regule- 
rer HESS-O-MATIC 
sig selv og giver 
konstant temperatur 


Pris 647 kr. 


Pat, anm. 


Skitekt M.A:A. Ore Jaoabåen 


Capri . Letmetal persiennen med den lyse- 


grønne nylon. 


SKANDINAVISK PERSIENNEFABRIK 


Svanemøllevej 104. HELLERUP .Telefon HELrup 7632 


English Summary 


Arkitektens Publications: Weekly Edition (Friday) and Mont 
Edition (12 illustrated issues a year). 

The annual subscription rate for Weekly Edition: D. Kr. 30 
The annual subscription rate for Monthly Edition: D. Kr. 36 
Combined subcription to both editions: D. Kr. 60,00. 
Subscription and editorial offices: Bredgade 66, Copenhagen 


Each year the Royal Academy arranges a gold me 
competition for architects; the subject in 1953/54 V 
a central hospital which should be erected in Hiller 
(North Zealand) on the ground on which Frederi 
borg County Hospital was built some years ago. 

The architects Jørn Nielsen, M.A.A. and Poul Vest 
holt, M.A.A. were both awarded the Academy's les 
gold medal for their projects of which excerpts ; 
presented, together with the architects? own stateme 
concerning the formation of the hospital. 

Jørn Nielsen based his project for the central hospi 
on the fact that the result of the developments 

medical science, and new methods of treatment, 
a considerable increase in working expenses in 
modern hospital, and that to keep expenses down, 
would be necessary to take special steps, such 

increasing the number of beds, a more effect: 
organisation of work in the hospital, and increas 
concentration of the buildings. The same developme 
has also caused a considerable diminishing of t 
period of stay for most patients. 

The concentrated block system is known from hospit 
in Basle and Stockholm, amongst others, but af 
weighing the pros and cons of this system and evalu: 
ing the possibilities of the ground in question, Jø 
Nielsen has chosen to form his project according 
a modified block system. 

The central hospital is placed on the western a 
lowest part of the ground. Entrance is from the sov 
via a 45 m. wide entrance drive which affords roc 
for parking. The hospitals” administration building 
situated along the north-eastern side of the entrar 
drive. The treatment departments, doctors” offices a 
communal quarters are situated in a central atriu: 
building to which are attached the three bed depa 
ments: childrens? department, medical departme 
and surgical department. The childrens? departme 
is placed in a 4-storey building to the south-west 
the atrium-building and the medical department 
situated in an eight-storey building to the south-e: 
of the atrium-building, both the latter having th 
facades north-south. The surgical department, whe 
the period of stay is the shortest, is situated to t 
north of the atrium-building in a 15-storey buildi 
with facades east-west. The hospital's laundry roc 
and the boiler house are situated north of the surgij 
department, whilst quarters for the nurses and pur 
lie in the north-westerly corner of the ground. T 
chapel is situated to the west of the hospital its 
and the quarters for candidates and assistant phy 
cians are placed in the south westerly corner. Quart 
for the senior physicians and inspector lie to the sou 
east. It is proposed to extend the hospital by addi 
a dormitory to the south gable of the administrati 
wing whilst the treatment building can be extend 
to the north. 


(Teksten fortsættes på omstående s 


L. F. Foght præsenterer med eneret en serie nye Wilton tæpper tegnet af Axel Salto, Leveres 1 størrelse 160 x 2 ik 


I90x 290 og 240X 340 cm i farverne grå, grøn, rød, brun og carry. Her vises no. i serien: Dessin ,,Gosmof 


ES 


SKag 


I kravet til den ideelle bolig er spørgsmålet om 
køleskab lige så selvfølgeligt som kravet om var- 
meanlæg. 

Har De et byggeprojekt, en stor ejendom med 
mange lejligheder eller et enfamiliehus, er vi Dem 
gerne behjælpelig med råd og udkast til den mest 
hensigtsmæssige løsning af køleskabsspørgsmålet. 


VOJENS 


KØBENHAVN AALBORG SLAGELSE HADERSLEV 


TELF. MI. 4661 TELF. 5106 TELF..2295 TELF. 21183 
ODENSE AARHUS VINDERUP 
TELF. 9021 (NELE: 21313 TELES10 


The atrium-block and childrens” section, consisti 
of reinforced concrete pillars and slabs, are; bu 
according to a module-system of 6 metres, expect 
to be divided into four submodules of 1.5 m. 
dormitory building, which is also constructed in rei 
forced concrete, has a facade module of 3.540, 
outer pillars in the facade being visible. : 

It is expected that the hospital will be heated. by 
radiant system situated in the ceilings and "that 
complete air-conditioning plant will be installe 
windows in the dormitory wings are therefore 'fixe 
The development of medical science has also been 
deciding factor for the forming of Jørgen Vesterhol 
project, and he has attempted moreover to simpl: 
the considerable traffic in, to and from the hospit; 
He also has considered it best to place the hospi! 
on the wésterly part of the ground; entrance is frc 
the south, where a car-park with room for 100 cz 
is situated. The entrance drive passes through t 
entrance yard and leads to an admittance-hall fro 
where the traffic goes. to the reception departmer 
the out-patient departments and the dormitoriés. | 
The hospital's dormitories lie in a 13 storey towe 
block with facades north-south, lenght two sectior 
the folding of the building has formed a lobby, fre 
which there is entrance to the sections? commo 
room. The building may be extended by an additior 
construction towards the east. The childrens” secti: 
is situated in a 5 storey building to the south of t 
entrance yard and tower block, whilst the out-patie 
departments and laboratories are situated in low 
buildings to the west of the entrance-yard and to t 
north of the tower block. The hospital's centi 
kitchen, laundry and work-shops are situated in 
2 storey building to the north of the entrance ya 
whilst the heating-central is placed north of ti 
building. The position of the chapel is north-wi 
of the latter-mentioned building. 

Quarters for senior physicians and inspector 2 


"situated on the south-easterly part of the grour 


Play-grounds and sports-grounds are placed on t 
north-easterly part in connection with quarters 1 
staff and nurses. 


Publications with english summary 
Arkitektens forlag, the publisher of Arkitekten, 1 
published the below mentioned publications: w 
English summary: 


Århus Universitet (University of Århus), 
TOLD 2 30 PEDE SEE RR kri 4, 
Boligforhold og Sanering i Fattigkvarterernei 
U.S.A.s byer (Housing Conditions and 
Slum Clearance in U.S.A. Towns), 1946 -. 3. 
Britisk byplantradition (Townplanning Tra- 
ditiontins Britan) Er 946 NR 
Amerikansk Arkitektur (American Architec- 
ture) by professor Kaj Fisker, 1950..…. Fe 
Frihedsmonumenter og frihedskollegier (Mo- 
numents and Colleges in Memory of 
Liberation) eros eee ere SENER 
Legepladser (Playgrounds), 1952 - IO 


Se SN SER RAR 


(Teksten fortsættes på omstående . 


re ER 


ere HEDE 


Høj eller lav bebyggelse - 
altid Borzenburg 


- altid i samme fine kvalitet øg altid leveret i den 


solide beskyttende tremmekasse, som kvaliteten fortjener. 


BOIZEN BURG FLISEN - den mest efterspurgte - 


føres derfor af alle forhandlere af byggematerialer landet over 


Røntgeninstitut i Osnabrtuick 


Af arkitekt, professor Emanuel Lindner, Osnabriick | 


Har du endnu ikke 
indsat dette vindue? 


Jo, mester, 
men husk det er 


UNION ors VERRERIES MECANIQUES BELGES S. 
Charleror 729. guar de frabanl - Belgigue 


af privat bygherre. Bygningen er opført med stå) 
skeletkonstruktion med udfyldningsmurværk af bimd 
beton. Der er stålvinduer og opvarmningen sker ve 


U N IVERB EL VINDUESGLASI 


KENDT FOR DETS KLARE OG SKINNENDE KVALITET, 


OG FULDSTÆNDIG PLANE OVERFLADE PÅ BEGGE SIDER 


TYKKELSER INDTIL 16 m/m 


UNION bes VERRERIES MECANIQUES BELGES s.a. 


29. Quai de Brabant . CHARLEROI (BELGIUM) Es | 


(Teksten fortsættes på omstående sidål 


Navnet MEISSEN har gennem utallige generationer 
været et symbol paa kvalitet og holdbarhed, 

og denne tradition er bevaret og fortsættes i vore 
dage. De kan derfor trygt anbefale og anvende 
MEISSNER produkter til alle sanitære formaal. 

Det er klog økonomi at tage MEISSEN 

med i Deres beregninger... 


— kvalitet er det bedste i længden 


ktlieselskabet (||| angballe & Jøn 


STORE TORV 9 . AARHUS . TLF. 23055 


AFRYDNINGSVOGN 


til brugt service 


er særlig velegnet til 


SELVBETJENING 


(4 
OLUF BRØNNUM & CO. 


KONGELIG HOFLEVERANDØR 


HOLBERGSGADE 8-10 TLF. CENTRAL 84715004 
u 


BM KØBENHAVN es Øgrak i 


Arkitekttegnet snit af udvendig mur 
under vindue 


— også i betonhuse 


NÅ 
N 


OM 


LÅ 


SR 
RNWW 


ANN 


BOTE 


KRYDSFINÉR 


ROCKWOOL 


ALUKRAFT 


NOVOPAN 


BØNES 
udvendig — 


NOVOPAN 
indvendig 


FODLISTE 


ALUMINIUM 


PINDSTRUP MOSEBRUG SAVVÆRK 
OG EMBALLAGEFABRIK 


Facade mod vejen 


Arkitekt, profesor Emanuel 
£Lindner: Røntgeninstitut i 
Osnabrtiick. Plan af stueetagen 


(Teksten fortsættes på omstående sit 
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GILBARCO 


har noget i sig, 
som intet 
andet oliefyr har … 


en sagkyndige går ikke efter påstande, men efter 
2ndsgerninger. Ud fra denne objektive bedømmelse 
elger flere og flere GILBARCO OLIEFYRET. Specielt 
kendsgerninger gør udsiaget: 


' Kun Gilbarco er udstyret med automatisk økonomi- 
” kobling. 

"Kun Gilbarco har det specielle patenterede bræn- 
”"derhoved med den flade flamme. 


et Dem i forbindelse med vor GILBARCO afdeling 
) få alle oplysninger. Vi leverer 
ilbarco anlæg til ethvert formål, 
vi stiller gerne vor mangeårige 
faring til Deres disposition. 


bmi 


ANSK ESSO /s 


5 størrelser 


Gallonpendel Mat opal overfangen 


champagne-silkemat 


FOG & MØRUP "/s, NØRREGADE 28, K 


Kvalitetsvarer 


Hurtig 
Levering 


SSSSSSSSÅ 
SAN 


S 


JERN- STAAL- 
METALVAREFABRIK 
METALSTØBERI- FORNIKLING 
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Udenlandske arkitekturtidsskrilter 


I nedenstående liste er optaget de udenlandske arkitekturtic 
skrifter, som Arkitekten korresponderer med. 


Finland 

Arkitekten, udgivet af Finlands arkitektfårbund, månedstidsskri 
ca. 180 sider pr. årgang. 

Rakennustaito, månedstidsskrift, ca. 25 sider. 

Tekniska Fåreningens i Finland Fårhandlingar, månedstidsskri 


ca. 16 sider. 


Norge 

Bonytt, organ for Landsforeningen Norsk Brukskunst, måne 
tidsskrift, 224 sider pr. årgang. 

Byggekunst, Norske arkitekters tidsskrift, månedstidsskrift, ca. 2 
sider pr. årgang. 

Teknisk Ukeblad, udgivet af Den norske ingeniørforening og D 
polytekniske forening, ugetidsskrift, ca. 20 sider. 


Sverige 

Bygglitteratur, referater fra byggetidsskrifter, månedstidsskrift, 
12 sider. 

Byggmåstaren, tidsskrift for arkitektur og bygningsteknik, 2 gan. 
pr. md., ca. 500 sider pr. årgang. | 
Byggnadsvårlden, ugetidsskrift, ca. 8 sider. | 
Form, Svenska Slåjdforeningens tidsskrift, månedstidsskrift, c 
290 sider pr. årgang. | 
Hem i Sverige, tidsskrift for boligindretning og havekultur, måned 
tidsskrift, ca. 360 sider pr. årgang. | 
Kontur, Nyt kulturtidsskrift udgivet af Svenska .Slåjdforeninge 
2 hæfter om året. | 
att bo, månedstidsskrift, ca. 30 sider. 


Belgien 


Architecture, månedstidsskrift, ca. 20 sider. 


England 
Architectural Association Journal, månedstidsskrift, ca. 20 sider. 
Building Digest, månedstidsskrift, ca. 430 sider pr. årgang. 

The Architectural Review, månedstidsskrift, ca. 380 sider pr. årg 
The Journal of the Royal Institute of British Architects, månedsti 
skrift, ca. 34 sider. | 
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Frankrig 
L' Architecture d” Aujourd'hui, månedstidsskrift, ca. 70 sider. 
I? Architecture Francaise, månedstidsskrift, ca. 50 sider. 

Techniques et Architecture, månedstidsskrift, ca. 60 sider. 


D-F-J 


RØGRØRSKEDEL 
TYPE 53R 


e Specielt konstrueret til olie- og 
stokerfyring 


e Fremstilles i størrelser fra 25 mZ 
hedeflade 


e For varmt vand: type 53 RV 
e For damp: type 53 RD 


To DFJ-røgrørskedler type 537RV under montage i militært anlæg 


DFJ's mangeårige erfaring på kedelområdet 
er resulteret i konstruktionen af den nye, 
ideelle røgrørskedel. Kedlen er beregnet til 


fyring med såvel flydende som fast brænd- 


sel. DFJ leverer også oliefyret eller stoke- 
ren. Der er lagt vægt på enkel installation, 
nem betjening, robust udførelse, god øko- 
nomi og driftsikkerhed. Leveres for varmt 
vand: type 53 RV og for damp: type 53 


RD. Varmtvandskedlen kan leveres med 


til venstre: 


DET Tørrørskede ll ce indbygget vandvarmer, der fremstilles i 10 


53 RV med DFJ-rotati- 2 
onsoliefyr hos Lollands størrelser, som dækker et hvilket som helst 
ExportGartneri, Nakskov 

behov. 


herunder: 


DFJ-røgrørskedel type rørskedlen er velegnet til mange op- 
53 RV med indbygget CE S så p 
vandvarmer type VV på 
Faarevejle Højskole, Faa- 
revejle 


varmningsformål:  administrationsbygnin- 


ger, boligkomplekser, forretningsejendom- 
me, skoler, alderdomshjem, fabrikslokaler, 


industrielle anlæg, gartnerier og lignende. 


Få nærmere oplysninger hos et med- 
lem af »Foreningen af Grossister i 

Sr EER Centralvarmebranchen« eller i en 
København V, Hambrosgade 4, tlf. BY. 9606 KGL. HOFLEVERANDØR af DF)'s nedennævnte afdelinger. 


(efter 1/1 1955: Puggårdsgade 17) . 
Aarhus, Guldsmedgade 28, tlf. 211 00 [Y $ E é | 


Næstved, Grønnegade 16, tlf. 18 DE FORENEDE JERNSTØBERIER A/s 


4. maj kollegiet i Horsens 
Arkitekt m.a.a. Ove Boldt 


DEN PATENTEREDE BETON-EMAILLE 


Betcnit 


Fugefri . Moderne . Dansk 
Den ideelle fugefri 
Vægbeklædning 


Hård . Blank 
+ 


Ingen udgift til vedligeholdelse 


Brochurer og prøver 
på forlangende 


/s BETONIT 


AALBORG KØBENHAVN 


M. A. Schultzvej 9 Trondhjemsplads 3, Ø 
Telefon 1688 Telefon C. 4160 


Se vor stand nr. 179 i Byggecentrum 


Holland 


Bouwkundig Weekblad; ugetidsskrift, 624 sider pr. årgang. 
Forum, månedstidsskrift for arkitektur og dekorativ kunst, ( 


335 sider pr. årgang. 
Italien 
Metron, månedstidsskrift, organ for CIAM, ca. 624 sider pr. 2 


gang. 
Edelizia Moderna, månedstidsskrift, ca. 75 sider. 


N 


Schweiz 

Werk, månedstidsskrift for arkitektur og kunst, ca. 380 sider |] 
årgang. 

Sovjetunionen 

Apxutektypa mu CTpontenbcTBo. Månedstidsskrift for ar 
tektur og genopbygning, ca. 40 sider. 

Tjekoslovakiet 

Architectura CSR, månedstidsskrift, ca. 350 sider pr. årgang. 


ig 


Tyskland 

Neue Bauwelt, ugetidsskrift, ca. 25 sider. 

Die Neue Stadt, månedstidsskrift for arkitektur og byplanlægni 
ca. 40 sider, 

Østrig 

Der Aufbau, månedstidsskrift for genopbygning, ca. 580 si 
pr. årgang. 

U.S.A. 


Architectural Record, månedstidsskrift, ca. 100 sider. 
Progressive Architecture, månedsskrift ca. 75 sider. 


Sat BK 603 Kedend 


SCHULTZ "/s 
KØBENHAVN 


øb V 
WVeidemann Petersen 


Varmtvandsproblemet løst med 
HAKA El-Vandvarmer! 
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DJSEEDE 
Vh, 


HAKA vandvarmeren er med sit 


Samtlige landets aut. el. installatø- 


rer og gas- og vandmestre kender minimale strømforbrug og sin store 
vort fabrikat gennem en årrække, ydeevne den ideelle løsning af 
og De er af landets største special- varmtvandsproblemet i vore dages 
fabrik sikret gennemført kvalitet. — husholdning, landbrug og industri. 


DANSK PATENT NR. 57441 


ER DET MEST ANVENDTE 
JERNTEGLDÆK I DANMARK 


DEMONSTRATION AF DFJ - OLIEFYR 


I vor administrationsbygning, Hambrosgade 4, (hj. af Pug- 
gaardsgade) København V, er indrettet et fyrrum, hvor 
samtlige DFJ's helautomatiske oliefyr: 

Salamander-oliefyr, type TA, 

DFJ helautomatiske oliefyr, type 420 A, 

DFJ rotations-oliefyr, type R, 


er opstillet og kan demonstreres i drift. 


De er velkommen uden varsel daglig 
fra kl. 8 til kl. 1630, lørdag til kl. 


FN 
1230, og iøvrigt efter nærmere aftale D KS FE KS 
med telefon BYen 9606, lokal 68. 


Omgående levering fra lager. 


KGL. HOFLEVERANDØR 


DE FORENEDE JERNSTØBERIER A/s 


Hambrosgade 4, 
København V. 


lg 


Martha og Ragnar Ypyiå og Veikko Malmio: Centralsygeh! 
i Glostrup.… Modelfotografi af konkurrenceforslaget som tildeltes 7. præmie og 
føvrigt er gengivet i ,,Arkitekten", M 7/[1951. Sygehuset er nu under opførelse. 


Sygehusprojekter og -byggeri 
i , Arkitekten" 

Med udskrivelsen af konkurrencen om en ombygnir 
af Rigshospitalet i København har der i de sene 
år været afholdt tre store sygehuskonkurrencer. De 
første var konkurrencen om et centralsygehus i Gå 
strup, der afholdtes i 1950, og hvis resultat offentli 
gjordes i månedshæfte 7/1951; offentliggørelsen or 
fattede såvel præmierede og indkøbte projekter so: 
en del ikke præmierede projekter og var ledsaget 
dommerkomiteens betænkning og af nogle bemær. 
ninger fremsat af arkitekt s.A.R. Hakon Ahlber: 
Arkitekterne og sygehusbyggeriet. 

De gengivne projekter var de finske arkitekter Mart 
og Ragnar Ypyå og Veikko Malmio's 1. præmi 
projekt, forslag udarbejdet af arkitekterne M.A. 
Chr. Holst, Erik Holst og Aage Holst (2. præmie) ( 
forslag af arkitekterne M.A.A. Jørgen Maglebye ( 
John Thomsen. (3. præmie). De indkøbte projekt 
omfattede forslag af arkitekt M.D.A. Gunnar Glah 
af arkitekt Reino Koivula, Finland, af de norske ark 
tekter Are Vesterlid, Molle og Per Cappelen sar 
af arkitekterne M.A.A. Kirsten Westergaard, Erik Je 
sen og Jacob E. Bang. 

Følgende ikke præmierede forslag var gengivet: 
arkitekter M.A.A. Halldor Gunnløgsson og Jørn Ni 
sen, af arkitekter M.A.A. Paul Hauge, Ole Korneru 
Bang og Tage Gorm Nielsen, af den finske arkite 
Tuomas Våyrynen, af arkitekterne M.A.A. H. Salli 
Mortensen og Hans Hansen, af arkitekterne M.A. 
Hans Erling Langkilde, Ib Martin Jensen og Je 
Lundqvist, af de svenske arkitekter Anders Tengbo 
og Carl-Gustaf Carlstedt, af arkitekterne Gunn 
Johannesen og Johs. Sivertsen, af arkitekt" M.A. 
Holger Jensen samt af de finske arkitekter Ink 
Linnasalmi, Erkk Linnasalmi og Atte Valtiala. 
Konkurrencen om en udvidelse af Odense amts 
bys sygehus afholdtes i 1952; de præmierede og in 
købte forslag offentliggjordes i månedshæfte 7—8/19 
med en kommentar af arkitekt M.A.A. Frode Jørgense 
De offentliggjorte projekter var: Af arkitekter M.A 
Jørgen Stærmose og Kay Boeck-Hansen (1. præmi 
af arkitekt s.A.F.A. Ilmari Ahonen (2. præmie), af : 
kitekt M.A.a. Kai Borgen (3. præmie), af arkitek! 
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"Kunstakademiets 
guldmedaillekonkurrence 
for arkitekter 1953-54 


"Opgaven i guldmedaillekonkurrencen 1953—54 
(lød: Et centralsygehus. Sygehuset skulle tænkes 
| opført i Hillerød på det sted, hvor det nuvæ- 
rende amtssygehus er beliggende, dog udvide- 
des arealet til at omfatte hele grunden mellem 
Skansevej, Stubbevej, Dyrehavevej og Helsevej. 
| Centralsygehuset skulle udgøre et harmonisk 
| hele, men måtte kunne udvides på en naturlig 
| og økonomisk måde, uden at anlæggets hoved- 
disposition og det interne forbindelsessystem 
| forstyrres. For udvidelsen skulle der kun rede- 
"gøres skitsemæssigt. 
Sygehuset omfattede 2 kirurgiske-og 2 medi- 
cinske afdelinger, en gynækologisk afdeling, en 
børneafdeling, en øre-, næse- og hals-afdeling 
og en øjenafdeling med ialt 650 senge; det fuldt 
udbyggede hospital tænktes at omfatte 800—850 
senge. Der udover skulle der regnes med be- 
handlingsafdelinger, operationsafdelinger, og 
laboratorier m.v. samt de til hospitalet hørende 
administrations- og økonomiafdelinger, tjene- 
steboliger, biblioteker og kapel m. v. 
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Centralsygehus i Frederiksborg amt 


'Tilkendt Akademiets mindre guldmedaille 1954 
Af arkitekt m.Aa.A. Jørn Nielsen 
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Med lægevidenskabens udvikling og nye behandlingsmetoders 
fremtrængen stilles stadig større krav til sygehusets størrelse og 
tekniske udstyr, og ifølge en svensk undersøgelse er driftsudgif- 
terne ved et moderne sygehus nu så betydelige, at de for en 
4-5 årig periode andrager et beløb, der svarer til anlægsudgiften. 
Forøgelse af sengeantallet, effektivisering af sygehusarbejdet 
gennem funktionsanalyser og rationalisering samt reduktion af 
det interne kommunikationssystem ved øget bebyggelseskoncen- 
tration er nogle af de foranstaltninger, der må træffes for at holde 
driftsudgifterne nede. 

Kan man end af menneskelige og psykologiske grunde beklage 
denne udvikling, der rummer en fare for, at sygehuset bliver en 
helbredelsesfabrik og patienten reduceret til et nummer, så har 
den dog medvirket til, at sygehusopholdets varighed for langt de 
fleste patienters vedkommende er blevet endog meget væsentligt 
nedsat. 

Den tidligt udskrevne patients behov for efterbehandling og re- 
konvalescens må varetages af særlige plejehjem, hvor det er mu- 
ligt at skabe en passende ramme om den endelige helbredelse, 
et mere intimt og menneskeligt miljø med nær kontakt mellem 
sygestuer og haveanlæg. Her ville man med rimelighed kunne 
anvende det pavillonsystem, der forsvandt under udviklingens 
strenge krav om koncentration. 

Det rene bloksystem, som det bl. a. kendes fra hospitalerne i 
Basel og Stockholm, hvor der arbejdes med relativt høje sam- 
menhængende, sydorienterede sengebygninger, giver erfarings- 
mæssigt en god koncentration med relativt korte forbindelser 
til de forskellige behandlingsafdelinger. 

Systemet lider imidlertid i sine fleste udformninger under, at de 
sammenhængende sengefløje danner et meget kraftigt virkende 
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Udsnit og snit af sengebygningernes. | 


bygningslegeme, i hvis slagskygge behandlingsbygningen er be- 
liggende. 

Det høje sengehus med behandlingsafdelingerne anbragt ved 
husets fod, en udformning, der bl. a. kendes fra et nyt fransk 
sygehusbyggeri, rummer arkitektoniske fordele og giver gode 
muligheder for udvidelse. 

Med det omfang og den størrelse, behandlingsafdelingerne ved 
det store sygehus i dag har, løber man imidlertid en fare for, at 
det lave kompleks bliver meget udflydende, således at de horison- 
tale afstande i realiteten bliver ligeså store eller større end ved 
det traditionelle bloksystem. 

Det princip, man kender fra de nyeste amerikanske hospitaler, 
hvor behandlingsafdelingerne er anbragt i sengefløjens nederste 
etager, giver naturligvis den størst opnåelige koncentration, men 
skal typens fordele udnyttes fuldtud, bliver der, ved sygehuse af 
størrelsesorden som det foreliggende, også her tale om meget 
store blokke. 

På grundlag af disse betragtninger og en nøje vurdering af 
grundens muligheder, har jeg valgt at udforme sygehuset efter 
et tillempet bloksystem. 

Gennem en vis differentiering, der bl. a. har ført til sengeafde- 
lingernes placering i 2 ulige høje blokke, har jeg søgt at undgå 
de meget langstrakte og ofte monotont virkende bygningsfronter, 
samtidig med at der er tilstræbt en passende koncentration af 
det samlede anlæg. 

Afgørende har endvidere været hensynet til behandlingsbygnin- 
gens personale. Velorienterede og velbelyste arbejdslokaler er et 
naturligt ønske, og behandlingsbygningen har fået en sådan pla- 
cering i komplekset, at det i den udstrækning, de enkelte afde- 
lingers funktion har tilladt det, har været muligt i ret høj grad 
at imødekomme dette ønske. 


Hoveddisposition 

Sygehuset er placeret på grundens vestlige, lavestliggende del, 
hvor man ved en regulering kan udnytte terrænets naturlige 
muligheder for at opnå en modtagelsesafdeling, beliggende et 
plan lavere end centralhallen med besøgstrafikken. 

Som adgangsvej til sygehuset er valgt Dyrehavevej. 

Det er efter min mening væsentligt, at man ved at orientere ind- 
gangsfronten mod syd opnår at give den besøgende et venligt 
indtryk af det store sygehuskompleks. 

Selve adgangsvejen er udformet som en 45 m bred rampe, mellem 
hvis trærækker parkeringsproblemet kan ordnes på en tilfreds- 
stillende måde. 

Behandlingsafdelingerne, lægekontorerne og fælleslokalerne er 
anbragt i en central atriumbygning, til hvilken de 3 sengeafde- 
linger knytter sig. 

Ud fra den betragtning, at indlæggelsestiden for den kirurgiske 
patient er relativ kort, og tendensen iøvrigt går mod stadig hur- 
tigere udskrivning af disse patienter, har jeg fundet det forsvar- 
ligt at give den kirurgiske sengefløj en østlig eller sydøstlig orien- 
tering. For en sådan placering taler iøvrigt, at man fra en ikke 
ringe del af afdelingens sengeafsnit kan nyde godt af udsigten 
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til det stærkt stigende terræn i grundens nordøstlige hjørne. Hele Snit i modtagelsesfløj og atriumbygningen med be- 


arealet øst for sengebygningen tænkes iøvrigt udformet som 
patientpark med en tæt, bred omgivende plantning. 

Sygehuset tænkes udvidet med en sengefløj, anbragt ved admini- 
strationsfløjens sydgavl, medens behandlingsbygningen kan ud- 
vides mod nord. 


Materialer og konstruktioner 

Atriumblokken, personalefløjen og børneafdelingen, der udføres 
med søjler og plader i jernbeton, er bygget over et modulsystem 
på 6 m, hvilket for behandlingsafdelingernes vedkommende giver 
den største flexibilitet. Hovedmodulet er forudsat opdelt i 4 
undermoduler på hver 1,5 m. Ydersøjlerne er placeret således, at 
facade- og vindueselementer føres igennem foran konstruktionen 
og uafhængig af denne. 

Sengebygningen, der ligeledes udføres i jernbeton, har et fagade- 
modul på 3,5 m, med ydersøjlerne synlige i facaden, indvendig 
bindig i hele højden, udvendig aftrappede. 

Sygehusfløjenes bagside, der på de skematiske facadetegninger 
fremtræder som forsiderne, udføres med søjler og drager i faca- 
den. Fra fagadedragerne er loftspladen trukket skråt til korridor- 
søjlernes hoveddragere. Ved dette arrangement opnås en skjult 
rørføring til sengefløjens birum. 


Opvarmning og ventilation 


Opvarmningen tænkes at ske ved et strålevarmesystem med rør- 
slangerne indstøbt i lofterne. Iøvrigt tænkes installeret et fuld- 
stændigt airkonditioneringsanlæg, og i konsekvens heraf er vin- 
duerne overalt i sengefløjene udført faste. Den naturlige venti- 
lation af sygestuen giver iøvrigt erfaringsmæssigt anledning til 
talrige klager fra patienterne og meget besvær for sygeplejerskerne: 
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Centralsygehus i Frederiksborg amt 


'Tilkendt Akademiets mindre guldmedaille 
Af arkitekt M.A.A. Jørgen Vesterholt 
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Sygehusprojektering forekommer at være en ret utilgængelig arki- 


tektopgave. Der findes nok en del litteratur om sygehuse, men 
den kan ikke anvendes uden vågen kritik, dertil er emnet for 
mangfoldigt og for stærkt afhængigt af udviklingen. Ved samtaler 
med læger og andre hospitalsfolk får man et værdifuldt billede af 
sygehusenes problemer, men det er slående, så stærkt de vidt for- 
skellige arbejdsbetingelser fra sted til sted influerer på menin- 
gerne. Dette er meget vel forståeligt, men i henseende til en 
koncis formulering af opgaven ikke særlig positivt. En mængde 
detailler har fundet en fast form, men det synes vanskeligt at 
opnå vejledning til et forsvarligt kompromis af de mange inkom- 
mensurable bestanddele. Visse forslag i det her gengivne projekt 
må derfor stå for min egen regning og gør ud fra opgavens teo- 
retiske karakter ikke krav på praktisk anvendelighed. 

Jeg har tilstræbt så vidtgående forenkling, som hensynet til afde- 
lingernes individuelle funktioner tillader. For at gøre adgangsfor- 
holdene overskuelige findes der kun een indkørsel og een indgang 
til selve hospitalsområdet. Fra en indleveringsgård sker al forsy- 
ning til tekniske anlæg og depoter foruden indlæggelser ved 
ambulance. Parkeringspladsen har jeg lagt periferisk for at opnå 
en vis afsondring og for at kunne koncentrere de mere frekvente- 
rede vitale dele så meget mere. Den brede baldakin skærmer 
folk, som ankommer med busser og leder forbi portvagten op til 
indgangsgården. Denne gård giver adgang til forhallen, børne- 
ambulatoriet og personalets garderober. Under gården findes 
cykelparkering. Forhallen er den eneste indgang for publikum, 
dvs. besøgende såvel som ambulante patienter; her passeres op- 
lysning og garderober, og herfra sker fordelingen til elevatorer, 
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ambulatorier, modtagelse og administrationsafdeling, til børne- 
parkering og cafeteria. 

At plejeafsnittene er samlet i et højhus i to afsnits længde skyldes 
nødvendigheden af at forkorte vandret transport af sengeliggende. 
En central elevatorstamme er hovedfærdselsåren. Ved foldning 
af bygningen opstår en forhal, som giver adgang til afsnittenes 
fællesrum, og som fungerer som venteplads for besøgende. Dette 
lægger jeg stor vægt på, idet elevatorernes trafikbelastning om- 
kring besøgstid herved udjævnes. Rummet afgiver tillige plads 
for besøg til oppegående patienter for at aflaste stuerne i be- 
søgstiden. 

Behandlingsbygningen er disponeret ud fra hensyn til bekvem 
forbindelse med patientfløjen, kontakten mellem afdelingerne og 
muligheden for udvidelser. Røntgenafdelingens funktionskrav 
vanskeliggør dens indretning i normal husdybde, hvorfor den ér 
lagt som en gårdbygning med elevatorforbindelse fra behand- 
lingsafdelingerne og nem adgang for ambulante patienter. Cen- 
trallaboratorierne, hvis virkefelt kan vente stor udvikling, er af 
hensyn til udvidelser placeret nord for behandlingsfløjen i til- 
knytning til blodbank, apotek, sektionsafdeling og patologisk 
institut. 

Ud fra dårlige erfaringer med ældre sygehuse stilles der idag krav 
om størst mulig trafikal differentiering. Af hensyn til afdelinger- 
nes uforstyrrede arbejde, af psykiske og af hygiejniske grunde 
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fordømmes uvedkommende trafik. Jeg har forsøgt at løse proble- 
merne på en måde, som kan sammenlignes med et system af 
vandrette jordstængler: hver jordstængel udsender lodrette skud, 
som igen har vandrette grene. Kælderetagen er forbeholdt trans- 
port af materiel og forsyninger ved el-vogntog. Denne etage 
har tunnelforbindelser til de ydre anlæg. I stueetagen fordeles 
strømmen af besøgende og ambulante patienter. På 1. etage sker 
den vandrette transport af sengeliggende patienter fra modtage- 
afdelingen. | 

En særlig komplikation ved projekteringen er ambulatorierne. 
Behandlingen af hjemmeboende patienter er muliggjort ved den 
forbedrede samfundshygiejne og den moderne diagnostik og nød- 
vendiggjort af sygehusenes overbelægning. Det er klart, at denne 
praksis har stor økonomisk betydning såvel for patienterne, hvis 
arbejdsevne delvis opretholdes, som for sygehusene, hvis kost- 
bare behandlingsafdelinger får en mere kontinuerlig brug. Som 
følge af det sidstnævnte forhold har jeg foreslået at lade de faste 
behandlingsafdelinger fungere som ambulatorier. Det har været 
på tale at indrette særlige afdelinger for behandling af ambulante 
patienter (det engelske udtryk out patients dækker bedre); men isin 
konsekvens måtte det føre til selvstændige poliklinikker, hvis drift 
i henseende til personnel og apparatur ville blive problematisk. 
Den omstændighed, at ambulante patienter færdes på sygehuset 
en væsentlig del af dagen, skærper forholdsreglerne til den trafi- 
kale adskillelse. Jeg har søgt at systematisere kontrollen således, 
at de ambulante patienter alle (af hensyn til smittefaren undtagen 
børnepatienter) passerer forhallens garderobe og en central ambu- 
latorieekspedition. De mest besøgte ambulatorier ligger i stue- 
etagen tilgængelige fra en gang, som ikke befærdes med sengelig- 
gende. Adgangen til behandlingsbygningens etager sker ad en 
særskilt trappe- og elevatorstamme, som på hver etage munder 
ud i et fordelingsrum til venteværelser og undersøgelsesstuer. 
Planen herfor varierer efter afdelingens art. 

Fra lægelig side fremhæves det fordelagtige i, at centralsygehu- 
sets epidemiafsnit og børneafdeling lægges i nærheden af hin- 
anden og drives sammen. Dette indebærer flere fordele: de sær- 
lige krav om isolationsforanstaltninger og deraf følgende arrange- 
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menter for besøgsmuligheder kan gøres ens i alle afsnit; kravene 
om observationsafdeling og om særskilte indgange til modtage- 
afdeling og børneambulatorium kan løses under eet. Da børne- 
afdelingen ikke normalt behandler egentlige epidemiske tilfælde 
og de nævnte forholdsregler blot træffes af sikkerhedshensyn, kan 
man til daglig drage fordel af den elastiske disposition. 

Af nævnte grunde har jeg anbragt børne- og epidemiafdelingen i 
en særlig fløj med let adgang og med kortest mulig forbindelse 
til selve hospitalet. Hvert normalafsnit opdeles i ulige store under- 
afsnit med særskilte birum. Isolationsstuer udstyres med særlige 
birum. Af hensyn til isolationen kan der skaffes adgang til begge 
underafsnit fra det midterste trappe- og elevatorparti. Enkelte 
eller få påviste infektioner kan isoleres ved flyttelige dørpartier 
i gangene. I værste fald isoleres hver stue fra gangene, og adgang 
sker fra altanerne gennem besøgskupeerne. Disse foranstaltnin- 
ger er muligvis overdrevne og urealistiske, men det har været 
mig umuligt at få et klart billede af behovet; meninger og prin- 
cipper varierer stærkt. 
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Man har karakteriseret patientbygningerne, hvor den rutinemæs- 
sige sygepleje sker, som »statiske” i forhold til de ,,dynamiskef 
behandlingsafdelinger, som bør kunne indstilles til fremtidige 
behandlingsmetoder… De to kategoriers udvidelsesbehov er da 
også væsensforskellige. Programmets krav til udvidelse af senge- 
kapaciteten tilfredsstilles ved tilbygning mod øst. Muligvis bliver 
der samtidig brug for en større behandlingsbygning. 

De øvrige behov for ændringer har en ganske anden karakter. 
Ikke alle lægevidenskabelige fremskridt stiller krav om mere 
plads, men mange nyskabelser kræver forandringer inden for af- 
delingerne. Principielt kan der skelnes mellem tre veje: a. inten- 
sivering af arbejdet ved mere personale, større apparatur, b. in- 
tern ombygning i tilfælde, hvor rummenes størrelser og fordeling 
ikke længere er hensigtsmæssige, og c. tilbygning. En kombina- 
tion vil ofte være fordelagtig, idet en ny afdeling kan indrettes, 
mens den gamle fungerer. Jeg har forsøgt at tage hensyn til disse 
behov ved at udforme den fireetages behandlingsbygning med et 
kontinuerligt profil båret af en dobbelt række indre søjler med 
udkragede etagedæk. Hulrummet over de skrå lofter, som udgør 
konstruktionens trykzone, udnyttes til installationer. Gulvene 
lægges af forspændte betonplanker, således at installationerne 
kan ændres uden géne for omliggende rum. 

Laboratorierne, som kan imødese store udvidelser, er placeret i 
en lav bygning med tilbygningsmuligheder mod nord og øst. 
Rytterlysprofilet er udnyttet som gitterdrager og forsynet med 
vandret støvglas for at tillade en variabel opdeling af arealet 
med flyttelige skillevægge og byggeinventar. 

Udover de omtalte mere håndgribelige forhold fremhæves vær- 
dien af det forsonende menneskelige miljø i sygehuset. Man er 
her så godt som henvist til et personligt skøn. Jeg har bestræbt 
mig på at skabe en human ramme om patienterne og om de men- 
nesker, hvis opgave det er at pleje dem; og dog bekender jeg 
mig til en vis skepsis mod alt for subjektive løsninger. Givet er 
det, at en virkelig bevidst vurdering af de tekniske og psykiske 
elementer må påvirke karakteren af det store kompromis, denne 
kritiske balance, som forstyrres ved den mindste tilføjelse. 
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Plan af røntgenafdelingen, der som en eenetage% 
Sårdbygning er lagt centralt i sygehuset, 1: 80 


Alle installationer 
skjules, og der er 
let adgang til ud- 
skiftning af lysrør 


Klart lys i hele lokalet... 


IKASETTER er en moderne løsning af et moderne 
problem. Et mørkt lokale omskabes til et ideelt ar- ODENSE ner keen kan foretages 
bejdsrum med lige godt, blændfrit lys overalt — og på forbavsende kort tid, og prisen er 
selve synsindtrykket er roligt og smukt. overkommelig.Forlang forslag ogtilbud. 
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I ,,The journal of the Royal Institut of British Architehte" (1954, 2 


Jørgen Stærmose og Kay Boeck-Hansen: Odense AniLe 
bys sygehus. Konkurrenceforslag tildelt 1. præmie. Perspektiv af hovedindgang)! 


S.A.F.A. Martta og Ragnar Ypyå og Veikko Malmf' 
(4. præmie) samt Mogens Bojesen Barsøe og Niels-! 
Wibroe's indkøbte forslag. 
I annoncespalterne månedshæfte 7/1951 var offentli 
gjort en oversigt over moderne udenlandsk hospita 
byggeri ved arkitekt M.A.A. Vagn Laage; oversigti 
omfattede hospitaler i Chicago, Sverige, Rotterdar 
Basel og Sao Paulo. | 
I 1947 udsendtes et særtryk af månedshæfterne 8 og 9/19å | 
der omhandlede 2 sygehuse: Ortopædisk hospitall 
København af arkitekt Mm.A.a. Harald Gad og Årh) 
kommunehospital af arkitekter M.A.A. Kay Fisker ( 
C. F, Møller. I 
Derudover skal anføres, at arkitekt M.A.A. Vazgl 
Laage skrev om Hospitals-Planlægning i ugehæfte Ul 
1952; artiklen var illustreret af nogle amerikanså 
eksempler på hospitaler. — Endelig offentligg jordes| 
ugehæfte 40/1950 sygehusprojekt for St. Alban ( 
Mid-Herts, London, af Architects Co-operative Pai 
nership, Londonderry hospital, Nordirland, af arl 
tekterne F. R.S. Yorke, E. Rosenberg og C.S. Må 
dall samt hospital i St. Lo, Frankrig af arkitekter 
Paul Nelson, Roger Gilbert, Marcel Mersier og Cl 
Sebilotte. | 


Hospitalets almene | 
planlægningsproblemer | 
| 
| 
| 


Uddrag og oversættelse af arkitekt m.A.A. Vagn Laal 


61, nr. 12) gengives en række taler holdt ved R. I. B. A. hospitals-kordf 
rencen d. 21, 10. 1954. Talerne omhandler ,,Hospitalets almene blanlåf 
ningsproblemer" set fra arkitektens, administratorens, lægens og sygepdl 
erskens synspunkter, og her gengives korte uddrag ER talernes indholdå i 
konklusioner. 


1. Hospitalets almene planlægningsproblemer 


Af R. Llewelyn Davies, director, Division for Architectudf 
Studies, Nuffield Foundation | 


Talen behandler nogle af hospitalets planlægning 
problemer set udfra et forsknings-synspunkt med hej! 
blik på hospitalets funktion, og følgende proble 
belyses: 1) Hospitalets størrelse og dets mulighed il 
at imødekomme de krav, som kan opstilles til de! 
2) De funktionelle krav og planlægning af hospitald 
enkelte afdelinger, herunder bl. a. BE. | 
operationsafdelingen og poliklinikerne. 
Talerens konklusion: ,,Min tale er udtryk for mii| 
erfaringer som medlem af et forsknings-team, | 
bl. a. også omfattede en læge, en sygeplejerske og i 
lægevidenskabelig historiker. Den måske mest bet 
ningsfulde lære man kan uddrage af disse erfårimbl 
er at hospitalets planlægningsproblemer overhoved! 


(Teksten fortsættes på omstående s 


BF ZA FRR XD BER ZA II 
København | ER UA REFERERE KENETLSK | Aarhus 


Rådmandsgade 51-53, N Frederiksgade 2? 
Telf. "Ægir 4040 Ingenwørfirma Telf. 3 19 10 


LUFTKONDITIONERINGS- OG VENTILATIONSANLÆG 


bl. a. udført på: 

Dr. Louises Børnehospital 
Esbjerg Centralsygehus 
Gram Sygehus 

Haderslev Amtssygehus 
Rigshospitalet 

Statens Seruminstitut 


Statens veterinær Serumlaboratorium 


Statens Tunghørecentral 


…Geldau 


i 
| 
j 
: 


Udsnit af ventilatorrum 
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er tidens løsen af vaskeproblemerne i 


såvel nybyggeri som i ældre ejendom- 
me, der moderniseres. Også her gæl- 
der det, at maskinerne skal være 

solide, effektive og praktiske, og 


derfor vasker flere og flere på 
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kun kan løses gennem en sådan form for kooperaf 
tænkning. 

Den form for forskning, jeg har deltaget i, kan fi 
midle kendskabet til almengyldige ideer og arbej 
metodik, men ethvert nyt hospital vil altid frembyy 
nye planlægningsproblemer, og formen for samå 
bejdet mellem arkitekten, administratorerne, lægen | 
sygeplejersken vil derfor altid være betydningsfulik 
denne forbindelse vil jeg gerne understrege bet ) 
ningen af det skøn som ligger forud for projekt 
gerne — d.v.s. udarbejdelsen af byggeprogram i 
Det er nemlig på dette trin de fleste hospitalsprojekst 
succes eller fiasko bliver afgjort. Programudarbejd! 
sen bør overdrages til en lille gruppe ældre, erfart! 
folk, hvoraf ihvert fald nogle kan ofre al deres tid |! 
arbejdet. I den senere tid er udarbejdelsen af || 
hospitalsprogram alt for ofte af autoriteterne blev 
anset som en ting der kunne laves som fritidsarbej 
af folk, som i forvejen er overbebyrdede med arbejct 
Et skødesløst udarbejdet program resulterer uvægerl 
i et enormt spild af arbejde og penge, i utilfredsh! 
hos hospitalsmyndighederne og skuffelse hos arkite 
ten, som tvinges til at udføre tegninger der senere r 
ændres radikalt eller ligefrem kasseres, når prograt 
mets mangler afsløres. Tid og penge som ofres på på 
gramudarbejdelsen, er givet godt ud. | 
Den tid, som bør ofres på programmet, varierer sel 
følgelig efter hospitalets størrelse, — men for et hospii 


2 | 


af almindelig størrelse kan den meget vel blive bål 
eet og to år. Det vil være nødvendigt at udarbejde || 
oversigt til klarlæggelse af kravene til hospitalet, | 
at samle statistisk materiale vedrørende de instituti | 
ner, som det nye hospital skal samarbejde med all 
erstatte, — at undersøge ventelister samt at foreta: 
målinger af den tid der medgår til de enkelte hospt 
talsfunktioner. Det vil være nødvendigt at tage stå 
ling til mange administrative og organisatoriså 
spørgsmål, samt eventuelt i eksisterende institutio 
at foretage forsøg vedrørende nye arbejds- og al| 
handlingsmetoder, som agtes anvendt i det nå 
hospital. 
Byggeprogrammet må ikke være en ting som udal 
bejdes af hospitalsmyndighederne, for herefter at ove 
lades til arkitekten som grundlag for projekterin! 
Samarbejdet mellem arkitekten og hans hospita 
kolleger skal fortsætte gennem alle trin af hospitalef 
tilblivelse. Under programudredningen stiller arll 
tekten sin viden og erfaring til rådighed for hospita 
fagfolkene, og disse må til gengæld stadig hjælpe ha 
under det videre projekteringsarbejde.” 


| 


2. Hospitalets almene planlægningsproblemer 


Af M. E. Molander, direktør for Sveriges 
»Central hospital planning bureau” 


Molander redegør for hospitals-problemer i Sverigl 
set udfra organisatoriske, administrative og økonf 
miske synspunkter. | 
»Hospitalets almene planlægningsproblemer kan de! 
neres på forskellige måder, afhængig fra det punlf 
man starter fra. Hvis man starter fra det tidspunH! 
hvor byggeprogrammet er fastlagt i detailler, bli ) 
problemerne af ren arkitektonisk og byggeteknisk a1| 
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— hvis man imidlertid starter helt ved begyndelse 
d. v.s. ved en analysering af behovet for og krave 
til det nye hospital, bliver arbejdsområdet betyde! 
større og man møder her mange problemer af gans 
anden karakter, hvis løsning ikke er mindre bety 
ningsfuld.” 

Under omtale af de sidstnævnte problemer fremhæv 
bl. a. betydningen af den regionale befolkningst 
vækst, stagnation eller tilbagegang, — fastlæggelse 
hospitalets naturlige, geografiske virkeområde sar 
dets samarbejde med andre institutioner. 

Der redegøres for hospitalets optimale størrelse, 0 
hvilken der er mange afvigende meninger; 500—8: 
senge synes at være den i dag foretrukne størrelse, 
med tendens mod det laveste tal. 

Endvidere omtales kravene til hospitalsbygningerr 
som byggeteknisk skal frembyde muligheder for fun 
tionel flexibilitet og udvidelser, og mere detaillet 
fremhæves enkeltheder vedrørende sengeafdelinge 
operationsafdelinger, røntgenafdelinger, centralkøkk 
net og vaskeriet. 

Under behandlingen af organisatoriske problem 
fremhæves betydningen af de forskellige afdelinge 
samarbejde indenfor hospitalets egne rammer, og h 
påpeges det at placeringen af operationsafdelinge 
røntgenafdelingen og det pathologiske institut t 
sammen udgør den nøgle som alene åbner muli 
heden for en rationel planlægning og organisation 
hospitalet. 

Taleren slutter således: 

»Jeg vil gerne understrege at der ikke findes nog 
universel formel til løsning af hospitalets problems 
Hospitalsplanlægning kan karakteriseres som en stad 
tilpasningsproces under hvilken præmisser og ko 
klusioner er under stadig indbyrdes påvirkning 
afvejning. 

Uhyre meget er afhængig af arkitekten, og jo stør 
hans kendskab er til de grundlæggende problem: 
desto bedre kan han mestre udviklingen af ovennævr 


.tilpasningsproces til gavn for det endelige resulta! 


3. Hospitalet set med sygeplejerskens øjne 
Af Theodora Turner, Diploma in Nursing, 
University of London 


Miss Turner indledte med bl. a. at udtale: 

»I tidligere tider planlagde arkitekten hospital 
lægerne godkendte planen, og sygeplejerskerne arb 
dede i det færdige produkt mens patienterne led i st 
hed i alle døgnets 24 timer. Denne påstand dækl 
vel ikke sandheden idag, men det sker dog stadigv 
nu og da. 

Patienternes velbefindende og sygeplejerskernes effe 
tivitet er så uløseligt forbundne, at min tale i realitet 
dækker hospitalets to største beboer-gruppers sy: 
punkter og interessesfære.” 

Herefter omtales problemerne vedrørende hospital 
størrelse, sengeafdelingerne, operationsafdelingen, ] 
liklinikerne samt køkkenet og vaskeriet. 

Under hospitalets størrelse nævnes bl.a. at det 
meget vanskeligt for patienten i et hospital med 20 
senge at bevare sin individualitet, hvilket har s 
betydning for ham og hans helbredelse. Også 
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sygeplejersken skaber det meget store hospital vani 
ligheder. Det er tungt at administrere, — de forskel 
afdelingers personale mister den personlige kont 
med hinanden, hvilket uden tvivl kan give anled | 
til at misforståelser o.lign. lettere opstår mellem 
delingerne indbyrdes. | 
Et hospital med maximalt 600—800 senge vil — 
udfra patientens og sygeplejerskens synspunkt — fr 
byde bedre helbredelses- og arbejdsvilkår end et 
2000 senge, — og det vil sandsynligvis samtidig 
en mere menneskelig og lykkelig institution. 
Under sengeafdelingens størrelse påpeges at her 
mange divergerende meninger. Som illustration hé 
nævnes flere forholdstal for samlet personale/så 
og spredningen er her fra 1:1,3 gældende for s 
afdelinger med 10—1g9 senge op til 1:2,3 gælde? 
for afdelinger med 30—39 senge. Her skjuler sig s 
økonomiske og erhvervsmæssige problemer. | 
Miss Turner fremfører som sin personlige menin 
antallet af patienter med akute sygdomme ikke 
overstige 20 pr. sygeplejerske, men hun er samti 
klar over, at dette tal er for lille til at kunne dai 

rundlag for en ,,økonomisk" afdeling, hvorfor I 
mener at det vil være mere realistisk at planlæ 
afdelinger med 24—30 senge. | 
Under en almen gennemgang af poliklinikerne, ( 
tales hospitalets indgangsforhold i forbindelse med | 
betydning det har for patienten og hans pårøre: 
at de straks mærker en venlig atmosfære, når de| 
kommer til hospitalet. 


4. Hospitalets almene planlægningsproblemer, | 

set udfra lægevidenskabelige synspunkter | 
Af JF. O.F. Davies, Senior Administrative Medical 
Officer, Oxford Regional Hospital Board 


Talen omhandler det trin i hospitalets tilblivelse 
ligger forud for projekteringen, d. v. s. programudr 
ningen som er en yderst betydningsfuld forudsæ 
for det videre arbejde. 

»En vigtig faktor ved en analyse til klarlæggelse 
behovet for sengepladser er den kendsgerning, 
gennemsnits-liggetiden alene gennem de sidste firé 
er faldet meget mærkbart. Gældende for alm. kii 
giske afdelinger er tallet faldet fra 11,4 dage til / 
— for alm. medicinske afdelinger fra 21 dage til 1 
og for gynækologiske afdelinger fra 12,5 dage til 
Mange ændringer i gældende hospitalspraksis og | 
viklingen af nye behandlingsmetoder gennemfø 
ofte fra dag til dag og kan således være årsag til 
skillige revisioner undervejs fra skitseprojekt til ( 
færdige bygning. | 
Behandlingen af de kronisk syge og forsorgen for 
gamle vil få større og større betydning for hkospita 
planlægning efterhånden som tiden går. | 
Disse og mange andre tendenser vil få meget ! 
indflydelse på størrelsen af fremtidens hospitaler! 
deres muligheder for at tjene samfundet.” | 
Under nærmere udredning af hospitalets enkelte! 
delinger omtaler forfatteren planlægningsproblel 
vedrørende sengeafdelinger og sengebygninger, fø 
afdelinger, børneafdelinger, operationsafdelinger | 


ambulatorier, og i sin konklusion udtalte forfatte 
ble 
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Grundl. 1903 


SM ANDERSEN OG WINKEL 


Bornholmsgade 8, København 
PA 840 — 480 


Å »Jeg ville ønske at jeg var i stand til at sige noget 

PERSO N å 6 0 DS Eg BÅRE BE En udvikling indenfor lægevidenskal 

forskellige discipliner, — noget som kunne være I 

É | É VAT 0 R L R til nyttig hjælp under planlægningen. Hvorledes 
hospitalsbehandlingen vil udvikle sig, så vil den u 

tvivl blive påvirket af mulighederne for at rekrut 

HANS NIELSENS MASKINFABRIK nye sygeplejersker. Vi kan næppe forudsige ret m 


Als AARHUS FLYDEDOK OG MASKINKOMPAGNI om disse muligheder, — fremtiden kan blive b 
men situationen kan også blive værre end den e 

TOLDBODGADE 22 - TELEFON 34000 tiden. Een af -virkningerne af en forværring ku 
nødvendiggøre at man måtte bygge små og ke 

set yderst veludrustede sengeafdelinger, i hvilke 
tienterne passes af få, men fuldt uddannede s! 
plejersker. Til disse afdelinger kunne tænkes ål; 
større afdelinger for lettere syge og rekonvalescer; 
som passes af et relativt lille antal plejere, som | 


KØBENHAVN: INGENIØR C.THIIM, TELEFON ORDRUP 4616 


x 


BALSLØW TRÆVINDUER os DØRE behøver den fulde uddannelse. 
Jeg har idag kun berørt problemerne omkring 


»almindelige" hospital, men jeg vil lige huske &é 


i 


É tekterne på, at der mangler et meget stort | 
område, nemlig sindssyge-hospitalerne. Disse i 
tutioner blev for størstedelens vedkommende of 
omkring midten af det forrige århundrede, og 
set er der ikke sket noget senere indenfor dette | 
råde. Behovet for sindssyge-hospitaler (mental hd 


tals) er i den senere tid vokset udover al forestilli 
evne, og antallet af patienter, som søger behand 
for sindslidelser, er procentvis steget — og ford 
HELLERUP BYGNINGSSNEDKERI med at stige — langt mere end indenfor de ø 
uellsrupveji 8 Tlf. Helrup 167 - 6208 discipliner, og jeg håber derfor at hele sindsss 
forsorgen på fremtidige møder vil blive taget oj 
grundig diskussion, — her ligger en frugtbar arb! 
mark for arkitekterne.” 


Annonceindex 
A Ajvå' A/S 3 ET ERNE SR | 
Alfa,; Atelier. KI RISK EL ASE SENERE 
Andersen:&" Winkel FA) Se NESS SES SEERE 


B: Bangt&. Pinse SØS SEE ERR SEES SK omslag 
Bardram" Euft- Leknes EEN ERE 
Bartholdy &FS ork Aero 3. omslag? 
Baumå: Dæk 5 DN RER ERR 
Betonit I/S, Aalborg 
Boizenburg Fliser Eee BEDE ESSENS 
Brønnum & Co., Oluf 


2.530 20: 0778) ge mee ele e oder as uden el ds ORNE 


DANSK ANDELS CEMENTFABRIK 


NØRRESUNDBY 


a/s jane 08,0) 0,8 a VEN ea; (GER R RD 7 STE KORN ANER 


nere er ele åre, elle, 8 8: (8 18] 0 TEE SE Jer eLET RARE INTER RENNER RESEN 


D Danfoss;=Nordborg EEK SE ERE REE 
PL É N AVI ST A fors atsvinduer Dansk Andels Cementfabrik, Nørresundby 

Pat. anm. Dansk Esso; APS ERE ES eee REESE ERNE | 
Godkendt til statslånsbyggeri Dansk Lyskopi A/S ORE ERE SR SEES ERE rn ÅL 
Dansk Rullegardins Ind ustr mere 


i ; De. Forenede Jernstøberier A/S 
med specielle vridere. Ses næsten ikke, har fuld lys- Dyrup ros A/S 
SEN 


Består af en glasrude i en gummiramme og fastgøres 
gennemgang, er nemme at håndtere og er billige. 


Fremstilles og anbringes af glarmesteren. E Elektra, Me herr] SS SRERER 3 omslag 


A. SCHACK-NIELSEN EF" Foz"& Mørup FA Seere NE KER S RARE 


Fosbteber: 


843 erke ke nå) 28 dear NREN TE BE er Farre Før AN SUNS TELE ES Tet U ERROR MI 


Torvet 6 . Horsens . Telefon 1711 


(Teksten fortsættes bå omståenål 


MFORSYNINGSANLÆG til undervisningsbrug i SKOLER 


Anlæggene er udformet på grund- 
lag af et flerårigt nøje samarbejde 
med interesserede skoleautorite- 
ter. 

Prospekt tilsendes gerne. 


KØBENHAVNS 
ELEKTROMOTOR FABRIK 


Finsensvej 29 . København F . Tlf. FA. 4545 


le Efter Københavns Brand i 1728 


oprettedes 


Hø KJØBENHAVNS BRANDFORSIKRING 
til Beskyttelse af københavnske Husejere 


5 
| | mod Tab ved Ildebrand. 
( É 

% 


Kjøbenhavns Brandforsikring 

å Danmarks ældste Brandforsikringsselskab 

BE 

i: Ved Stranden 14 
Telf. C. 3673 


ie Tegner 


k- BYGNINGSBRANDFORSIKRING 
"KØBENHAVN, FREDERIKSBERG, GENTOFTE 
K- OG ALLE ØVRIGE KOMMUNER I 


i: KØBENHAVNS AMTSRAADSKREDS 


i. Ogsaa Forsikring af Bygninger under Opførelse 
ke 


Københavns Anlægsgartner Kooperation 
Pilebro 87 . Herlev . Telefon Yrsa 2024 


HAVEANLÆG 
PARKANLÆG 
LEGEPLADSER 


Emanuel Jensen & H. Schumacher 
Murer- og Entreprenørforretning A/S 
Grundlagt 1891 


Jordarbejde Fundering Kloakarbejde Jernbeton 


Murerarbejde Hovedentrepriser Dampskorstene 


Godthaabsvænget & - København F. - Telefon Ctr. 968 


prettet bed fongelig Mnordning 


af 1792 


Srandforjibrer &Bygninger 
— færdige og under Opførelje — 
med fajt Inventar 


Stormgade 10 . Telefon C. 1100 . København K. 


DANSK LYS KOPI g KRONPRINSESSEG.54 


TELEFON +MINERVA 1476 


"09 


VI KLARER ALLE OPGAVER INDENFOR 
Lysdhopteting -Zinktupk -Duplikerng Filo 


Det uopsigelige Laan 
er Fundamentet 


Lån å 3/2, 4, 4!/> eller 5/0 ydes i 
faste Ejendomme i By og på Land 
indenfor Østifterne og Samsø 


Cirkulerende Kasseobligationer ca. 2,5 Milliarder Kr. 


Foreningens Indskrivningsafdeling modtager til gratis Op- 
bevaring og Forvaltning Obligationsbeløb fra Kr. 10,000 


Jarmers Plads 2, København V. Tlf. C. 8501 


7255 


CENTRALSYGEHUS I FREDERIKSBORG AMT 
Tilkendt Akademiets mindre guldmedaille 1954 
Af arkitekt M.A.A. Jørn Nielsen 


Opgaven i Kunstakademiets guldmedaillekonkurrence 1953-54 var et centralsygehus, der 
skulle tænkes opført i Hillerød på det sted, hvor det nuværende amtssygehus er beliggende. 
— Projektet gengives i uddrag tilligemed arkitektens redegørelse, 


Arkitekten, månedshæfte 10/1954, side 145 


7255 
CENTRALSYGEHUS I FREDERIKSBORG AMT 
Tilkendt Akademiets mindre guldmedaille 1954 
Af arkitekt M.A.A. Jørgen Vesterholt 


Opgaven i Kunstakademiets guldmedaillekonkurrence 1953-54 var et centralsygehus, der 
skulle tænkes opført i Hillerød på det sted, hvor det nuværende amtssygehus er beliggende. 
— Projektet gengives i uddrag tilligemed arkitektens redegørelse. 


Arkitekten, månedshæfte 10/1954, side 151 
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K Kampmann, Kierulff "& Saxild” A) Serene 
Kjøbenhavns Brandforsikring ERR SR | 
Københavns Anlægsgartner Kooperation ...... | 
Københavns Elektromotor Fabrik ............ | 
Købstædernes alm. Brandforsikring ........... | 


I. Landbygningernes Brandforsikring............ | 
Langballe & Søn, "G.”A/S Arhus Feer | 


IM Mathiasen, Georg E A/S. ss ØRENE 


N Nielsens Maskinfabrik, Hans A/S, Århus ..…..…. 
Nielsen, JA [SS KE Ore SS SEE REESE 
Nielsen,” Peder”A/S: Brønderslev 
Novopan Træindustri A/S, Pindstrup .......…. | 
Nyborg Jernstøberi £ so SEEREN ES 


P Pedersen & Sønner," IAN TAr huse ERR | 
Perspektiva A/S 2... ; AS ENKEN ST RRS ERR | 
Petersens Beslagfabrik;. J. A/S; Nibe ASSER | 


R Randers Dørgrebsfabrik, Randers .........…. | 
Rasmussen & Co., H. A/S, Odense.. 2. omslag! 
Rasmussen, Robert ASERNE ERE 
Ribe Jernstøberi A/S Riber ER | 
Rustfri "Staalmontase Als eee 


S Schack-Nielsen, A., Horsens 
Skandinavisk Persiennefabrik 
Sonesson & Co., Wilh. A/S 
Steenberg; Eh.. 3.3 EF EEEES ERE 
Stramit-Fabriken 


see eee Eee Re EEN 


U Union des Verreries Mecaniques Belges S.A…, | 
Belgien 


GÆR TEDE SE ORCTER SET ROSTOEE SNORRES SES RSS REESE St as SR 


CS RT ST JR De SY SES ORE ES SE SEES SES SES rr, 


ZINKTRYK 

LYSTRYK 

PHOTOSTAT 
MASKINSKRIVNING 


MIKROFOTOGRAFERING 


ATELIER 


ELEKT 

”| ” 
KOMPAGNISTRÆDE 22 

KØBENHAVN — MINERVA %4222 


FABRIK 


N. HELMER MENRIKSEN 


kystves  AARHU TELF. 24700 


FORHANDLERE OVERALT I DANMARK 


Se (HFB; side 186, 408, 409 


A. BARTHOLDY & SØN 


TØMRERMESTRE 
ENTREPRENØRER 


JUNGGREENSVEJ 8 TLF DAM SØN 809455 


D 


»x2/ 
SEN NV 
se 


RØR, SANITET- OG 
CENTRALVARMEARTIKLER 


Bangudingee 


INDEHAVER: RUDOLPH SCHMIDT 


GI. Kongevej 66, København Nørrebrogade 28-30, Århus 
Tif. Central 6286 Tif. 33400 


ye hurtigtørrende | x 
STÅLHUD RUSTBESKYTTELSESFARVER 


Oddesundbroen rustbeskyttesmed Stålhud 


Danmarks mest udsatte bro 


De vanskelige klimatiske forhold i Nissum Bredning — den evindelige blæst og luf- 
tens store indhold af salt og fugt — gør Oddesundbroen til Danmarks mest udsatte 
bro. Også her har Stålhud Rustbeskyttelsesfarverne bevist deres fremragende, rust- 
beskyttende egenskaber. 

Stålhudfarverne leveres både på oliebasis og i de nye, syntetiske kvaliteter. 

Skriv eller ring efter vor brochure og farvekort. > 


S. DYRUP Ec CO. S 


GLADSAXEVEJ 300 - TLF. SØBORG 3000 
DANMARKS MEST MODERNE FARVE- OG LAKFABRIK 


